rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 11/20/97 3:27 PM 

Request.: MA97-3 

submitter...: E. CHAMBERS/J. GARMAN 
Request Type: inh 
Activity....: T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 1 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


ML6B 

E-CTBWT 

1 




0.6640 

- 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 

ML6B 

E-CTBWT 

2 




0.6723 

- 

310 

10/31/92 

9 :10 

AM 

ML6B 

E-CTBWT 

3 




0.6714 

" 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

E-CTBWT 

4 




0.6693 

“ 

310 

10/31/97 

10:10 

AM 




Average 

J 

0.6692 









std 

Dev 


0.0037 






ML6B 

E-CWT 

1 




0.9188 

- 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 

ML6B 

E-CWT 

2 




0.9258 


310 

.10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

E-CWT 

3 




0.9258 

- 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

E-CWT 

4 




0.9237 


310 

.10/31/97 

10 : 10 

AM 




Average 

: 

0.9235 









Std 

Dev 


0.0033 






ML6B 

E-P+PWT 

1 




0.2549 

- 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 

ML6B 

E-P+PWT 

2 




0.2535 

- 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

E-P+PWT 

3 




0.2544 

- 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

E-P+PWT 

4 




0.2545 

“ 

310 

10/31/97 

10:10 

AM 




Average 

: 

0.2543 









Std 

Dev 

: 

0.0010 






ML6B 

FTC-BUTT 

1 




34.0 

- 

AUTO 

10/29/97 

12:10 

PM 




Average 

; 

34.0000 









Std 

Dev 

: 

0.0000 






ML6B 

MA-CO 

1 

6545 

1 

3 

22.5300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

2 

6545 

1 

9 

23.4800 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

3 

6545 

1 

13 

23.6600 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

4 

6545 

1 

19 

22.8800 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

5 

6545 

2 

3 

22.9000 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

6 

6545 

2 

9 

25.2400 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

7 

6545 

2 

13 

23.9300 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

8 

6545 

2 

19 

22.7400 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

9 

6545 

3 

3 

23.0500 

~ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

10 

6545 

3 

9 

23.9000 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

11 

6545 

3 

13 

24.3300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

12 

6545 

3 

19 

23.7100 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

13 

6545 

4 

3 

23.3700 

- 

58 

.11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

14 

6545 

4 

9 

24.4400 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

15 

6545 

4 

13 

23.5100 

- 

58 

.11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

16 

6545 

4 

19 

23.7200 

~ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

17 

6545 

5 

3 

23.4600 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

18 

6545 

5 

9 

24.4300 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

19 

6545 

5 

13 

23.6900 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

ML6B 

MA-CO 

20 

6545 

5 

19 

23.9200 

. - 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PM Reported By: CHAMBERS, LIZ 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter...: E, CHAMBERS/J. GARMAN Received...: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 

**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 





Average : 

23.6445 









Std 

Dev : 

0.6572 






ML6B 

MA-EVENT 

1 



27.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

2 



18.0000 

" 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

3 



21.0000 

. - 

348 

10/31/97 

9:10 

AM_ 

ML6B 

MA-EVENT 

4 



27.0000 


348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

5 



28.0000 

- 

348 

10/31/97 

9 :10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

6 



23.0000 


348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

7 



25.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

8 



24.0000 

“ 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

9 



28.0000 

" 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

10 



21.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

MLGB 

MA-EVENT 

11 



27.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

12 



26.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

13 



21.0000 

" 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

14 



22.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ml6b 

MA-EVENT 

15 



19.0000 

“ 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

16 



22.0000 


348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

17 



23.0000 

- 

348 

10/31/97 

9 :10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

18 



27.0000 

“ 

348 

10/31/97 

9 :10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

19 



21.0000 

“ 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

20 



19.0000 

" 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

21 



19.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

22 



28.0000 

“ 

348 

“10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

23 



24.0000 

- 

348 

10/31/97 

9: IQ 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

24 



22.0000 


348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

25 



26.0000 

- 

348 

10/31/97 

9:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

26 



26.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

27 



18.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

28 



21.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

29 



25.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

30 



16.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

31 



20.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

32 



20.0000 

“ 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

33 



18.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

34 



25.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

35 



21.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

36 



20.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

37 



21.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM. 

ML6B 

MA-EVENT 

38 



27.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

39 



25.0000 

“ 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

40 



21.0000 

- 

348 

-10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

41 



21.0000 

- 

348 

.10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

42 



22.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

43 



21.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

44 



21.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

45 



26.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

46 



16.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

47 



17.0000 

“ 

348 

10/31/97 

11 : 10 

AM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter.. . : 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIa 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


ML6B 

MA-EVENT 

48 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

49 

20.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

. 50 

20.0000 

- 

348 

10/31/97 

11 : 10 

AM 

ML6B 

MA-EVENT 

51 

23.0000 

" 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

52 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

12: 10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

53 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

54 

25.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

55 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

56 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

57 

20.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

58 

26.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

59 

16.0000 


348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

60 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

61 

19.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

62 

20.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6b 

MA-EVENT 

63 

14.0000 

" 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

64 

22.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

65 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

66 

22.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12: 10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

67 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

68 

28.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

69 

17.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

70 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

71 

28.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

72 

25.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

73 

15.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

74 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

75 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

76 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

77 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

78 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

79 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

80 

26.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

81 

21.0000 

" 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

82 

26.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

83 

27.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

84 

20.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

85 

21.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

86 

28.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

87 

27 - 0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

88 

28.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

89 

24.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

90 

20.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

91 

20.0000 


348 

10/31/97 

1: 10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

92 

22 . DD00 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

93 

25.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

94 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MLGB 

MA-EVENT 

95 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

96 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MLGB 

MA-EVENT 

97 

25.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

DOC“code; P0 622 
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29 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter.. . : 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GASMAN 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **+* 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt 

Data Value Rej Apr 

Instr 

Report Date 


ML6B 

MA-EVENT 

98 


25.0000 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

99 


24.0000 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ML6B 

MA-EVENT 

100 


28.0000 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 




Average : 

22.3500 








Std Dev : 

3.4477 






ML6B 

MA-H20 

1 

6545 

1 3 

IQ.6226 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

2 

6545 

1 9 

10.0442 


GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

3 

6545 

1 13 

10.0711 


GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

4 

6545 

1 19 

8.1906 


GC3 61 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

5 

6545 

2 3 

9.5735 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

6 

6545 

2 9 

10.8888 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

7 

6545 

2 13 

9.6106 

" 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

8 

6545 

2 19 

10.0137 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

9 

6545 

3 3 

9.5932 

" 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

10 

6545 

3 9 

10.4771 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

11 

6545 

3 13 

10.9718 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

12 

6545 

3 19 

10.4014 

“ 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

13 

6545 

4 3 

10.3682 


GC361 

11/05/97 

10 :11 

ML6B 

MA-H20 

14 

6545 

4 9 

10.9678 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

15 

6545 

4 13 

8.6752 


GC361. 

.11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

16 

6545 

4 19 

9.6644 


GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

17 

6545 

5 3 

9.6766 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

18 

6545 

5 9 

10.8154 

" 

GC361 

11/05/97 

10:11 

MLGB 

MA-H20 

19 

6545 

5 13 

10.7679 


GC3 61 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-H20 

20 

6545 

5 19 

10.8872 

“ 

GC361 

11/05/97 

10:11 




Average : 

10.1141 








Std 

Dev : 

0.7649 





ML6B 

MA-NIC 

1 

6545 

1 3 

1.5366 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

2 

6545 

1 9 

1.5435 

“ 

GC361 

11/G4/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

3 

6545 

1 13 

1.5811 


GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

4 

6545 

1 19 

1.4323 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

ML 6B 

MA-NIC 

5 

6545 

2 3 

1.5726 


GC3 61 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

6 

6545 

2 9 

1.6487 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

7 

6545 

2 13 

1.5439 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

ML6B 

MA-NIC 

8 

6545 

2 19 

1.6273 


GC361 

11/04/97 

10 :11 

ML6B 

MA-NIC 

9 

6545 

3 3 

1.4908 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

10 

6545 

3 9 

1.5310 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

MLGB 

MA-NIC 

11 

6545 

3 13 

1.5160 


GC361 

11/04/97 

10:11 

MLGB 

MA-NIC 

12 

6545 

3 19 

1.6196 


GC361 

11/04/97 

10:11 

MLGB 

MA-NIC 

13 

6545 

4 3 

1.5938 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

14 

6545 

4 9 

1.5981 


GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

15 

6545 

4 13 

1.5017 


GC361 

11/05/97 

10 :11 

ML6B 

MA-NIC 

16 

6545 

4 19 

1.5415 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

17 

6545 

5 3 

1.7341 


GC361 

11/05/97 

10 :11 

ML6B 

MA-NIC 

18 

6545 

5 9 

1.4953 

" 

GC361 

11/05/97 

10:11 

ML6B 

MA-NIC 

19 

6545 

5 13 

1.5813 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 


Doc-Code: P0622 
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raw-data 


PRODUCT TESTING LABORATORY 

Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date,: 

Request.: 

Submitter.,.; 
Request Type: 
Activity.... : 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


***+ DATA 

HAS NOT HAD 

FINAL 

REVIEW/APPROVAL: 

SUBJECT TO 

CHANGE **** 



Sample 

Test 

# 

Grp Ru : 

Pt Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


ML6B 

MA-NIC 

20 

6545 5 : 

19 

1.4928 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 




Average 


1.5591 









std Dev 

: 

0.0678 






ML6B 

MA-NIC-FLR 

1 



12.8200 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

PM 

ML6B 

MA-NIC-FLR 

2 



13.4400 

- 

398 

11/19/97 

7 : 11 

PM 

ML6B 

MA-NIC-FLR 

3 



12.6600 

" 

398 

.11/19/97 

7:11 

PM 




Average 


12.9733 









Std Dev 

: 

0.4120 






ML6b 

MA-PH 

1 



5.3470 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-PH 

2 



5.3800 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

PM 

ML6B 

MA-PH 

3 



5.3630 


58 

10/31/97 

12:10 

PM 




Average 

; 

5.3633 









Std Dev 


0.0165 






ML6B 

MA-PUFF 

1 

6545 1 

3 

10.4200 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

2 

6545 1 

9 

10.6000 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

3 

6545 1 

13 

10.5800 

- 

58 

11/03/97 

10 :11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

4 

6545 1 

19 

10.4000 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

5 

6545 2 

3 

11.0600 


58 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-PUFF 

6 

6545 2 

9 

11.3400 

- 

58 

11/03/97 

12 ; 11 

PM 

ML6B 

MA-PUFF 

7 

6545 2 

13 

10.8400 


58 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-PUFF 

8 

6545 2 

19 

10.9200 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-PUFF 

9 

6545 3 

3 

10.5600 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

ml6b 

MA-PUFF 

10 

6545 3 

9 

10.8000 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

ml6b 

MA-PUFF 

11 

6545 3 

13 

10.6200 

“ 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

ML6B 

MA-PUFF 

12 

6545 3 

19 

10.6000 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

ML6B 

MA-PUFF 

13 

6545 4 

3 

10.8200 


58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

14 

6545 4 

9 

11.1000 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

15 

6545 4 

13 

10.8600 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

16 

6545 4 

19 

10.6000 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

17 

6545 5 

3 

11.7200 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

18 

6545 5 

9 

10.5800 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

19 

6545 5 

13 

11.1800 


58 

11/04/97 

11:11 

AM 

ML6B 

MA-PUFF 

20 

6545 5 

19 

10.8000 

“ 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

10.8200 









Std Dev : 

0.3295 






ML6B 

MA-TPM 

1 

6545 1 

3 

33.7800 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

2 

6545 1 

9 

33.7010 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

3 

6545 1 

13 

34.0600 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

4 

6545 1 

19 

30.3400 

" 

58 

. 11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

5 

6545 2 

3 

33.1200 

- 

58 

11/03/97 

12 : 11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

6 

6545 2 

9 

35.5200 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

7 

6545 2 

13 

33.2200 


58 

.11/03/97 

12:11 

PM 

Doc-Code: P0622 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PM Reported By: CHAMBERS, Liz 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter...: E. CHAMBERS/J. GARMAN Received...: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr Instr 

Report Date 


ML6B 

MA-TPM 

8 

6545 

2 

19 

34.0000 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

9 

6545 

3 

3 

33,1200 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

10 

6545 

3 

9 

34.4200 

58 

11/03/97 

2 :11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

11 

6545 

3 

13 

35.3000 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

12 

6545 

3 

19 

35.0600 

58 

11/03/97 

2 :11 

PM 

ML6B 

MA-TPM 

13 

6545 

4 

3 

35.7400 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

14 

6545 

4 

9 

35.8600 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

15 

6545 

4 

13 

31.9000 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

16 

6545 

4 

19 

33.8800 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

17 

6545 

5 

3 

34.5000 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

18 

6545 

5 

9 

35.1600 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

19 

6545 

5 

13 

34.8210 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

ML6B 

MA-TPM 

20 

6545 

5 

19 

34.6000 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 


Average : 34.1051 

Std Dev : 1.3439 


ML6B 

TIP-LENGTH 

1 

31.1000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

2 

31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

EM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

3 

31,0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

4 

31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

5 

31.2000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

6 

31.2000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

7 

30.3000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

8 

31.2000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

9 

31.0000 

" 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

10 

31.1000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

11 

31.2000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

12 

31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

13 

31.3000 

- 

PC39B 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

14 

31.2000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

15 

31.3000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

16 

31.2000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

17 

30.9000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

18 

31.0000 

" 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

19 

30.2000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

PM 

ML6B 

TIP-LENGTH 

20 

30.3000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 


Average : 30.9850 

Std Dev • 0.3297 


ML6B 

MA-TAR 

1 

6545 

1 

9 

22.1133 

- 

n/a 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

ML6B 

MA-TAR 

2 

6545 

1 

13 

22.4078 

" 

n/a 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

ML6B 

MA-TAR 

3 

6545 

1 

3 

21.6208 

- 

n/a 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

ML6B 

MA-TAR 

4 

6545 

2 

9 

22.9825 


n/a 

11/03/97 

12 :11 

EM 

ML6B 

MA-TAR 

5 

6545 

1 

19 

20.7171 

- 

n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

ML6B 

MA-TAR 

6 

6545 

2 

3 

21.9739 


n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-TAR 

7 

6545 

2 

13 

22.0655 


n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

ML6B 

MA-TAR 

8 

6545 

2 

19 

22.3590 

“ 

n/a 

11/03/97 

12 : 11 

PM 

ML6B 

MA-TAR 

9 

6545 

3 

13 

22.8122 


n/a 

11/03/97 

2 :11 

PM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
lnh 

T00107 


Reported By: 
Submitted.,: 
Received.. . : 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS;LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 

mt,6r 

MA-TAR 

10 

6545 3 19 

23.0390 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 PM 

MLSR 

MA-TAR 

11 

6545 4 3 

23.7780 


n/a 

11/04/97 

10:11 AM 

ML6B 

MA-TAR 

12 

6545 3 3 

22.0360 

“ 

n/a 

11/03/97 

2:11 PM 

ML6B 

MA-TAR 

13 

6545 3 9 

22.4119 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 PM 

MT.6R 

MA-TAR 

14 

6545 4 9 

23.2941 


n/a 

11/04/97 

10:11 AM 

ML6B 

MA-TAR 

15 

6545 4 13 

21.7231 


n/a 

11/04/97 

10:11 AM 

ML6B 

MA-TAR 

16 

6545 5 3 

23.0893 

- 

n/a 

11/04/97 

11:11 AM 

MLfiR 

MA-TAR 

17 

6545 4 19 

22.6741 


n/a 

11/04/97 

10:11 AM 

ML6B 

MA-TAR 

18 

6545 5 9 

22.8493 

- 

n/a 

11/04/97 

11:11 AM 

MT,6 R 

MA-TAR 

19 

6545 5 13 

22.4718 

“ 

n/a 

11/04/97 

11:11 AM 

ML6B 

MA-TAR 

20 

6545 5 19 

22.2200 

~ 

n/a 

11/04/97 

11:11 AM 




Average : 

22.4319 








Std Dev : 

0.6803 





MF^> 

E-CTBWT 

1 


0.7518 

- 

310 

10/31/97 

8:10 AM 

MR 6 

E-CTBWT 

2 


0.7538 


310 

10/31/97 

8:10 AM 

MR6 

E-CTBWT 

3 


0.7532 

- 

310 

10/31/97 

9:10 AM 

MR 6 

E-CTBWT 

4 


0.7511 

" 

310 

10/31/97 

9:10 AM 




Average : 

0.7525 








Std Dev : 

0.0013 





MR6 

E-CWT 

1 


0.9603 

- 

310 

10/31/97 

8:10 AM 

MR 6 

E-CWT 

2 


0.9629 

- 

310 . 

.—LO/31/97 

8:10 AM 

MRS 

E-CWT 

3 


0.9614 

- 

310 

10/31/97 

9:10 am 

MRS 

E-CWT 

4 


0.9596 


310 

10/31/97 

9:10 AM 




Average : 

0.9610 








Std Dev : 

0.0014 





MRS 

E-P+PWT 

1 


0.2085 

- 

310 

10/31/97 

8:10 AM 

MR 6 

E-P+PWT 

2 


0.2091 

- 

310 

10/31/97 

8:10 AM 

MRS 

E-P+PWT 

3 


0.2081 

- 

310 

10/31/97 

9:10 AM. 

MRS 

E-P+PWT 

4 


0.2085 


310 

. 10/31/97 

9 : 10 AM 




Average : 

0.2086 








Std Dev : 

0.0010 





MR 6 

FTC-BUTT 

1 


28.0 

- 

AUTO 

10/29/97 

12:10 PM 




Average : 

28.0000 








Std Dev : 

0.0000 





MRS 

MA-CO 

1 

6545 1 1 

27.1900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 PM 

MRS 

MA-CO 

2 

6545 1 5 

29.0900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 PM 

MR 6 

MA-CO 

3 

6545 1 11 

28.7500 


58 

11/04/97 

1:11 PM 

MR 6 

MA-CO 

4 

6545 1 17 

28.2300 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 PM 

MR 6 

MA-CO 

5 

6545 2 1 

27.5100 


58 

11/04/97 

1:11 PM 

MRS 

MA-CO 

6 

6545 2 5 

28.3900 


58 

11/04/97 

1:11 PM 

Doc-Code: P0622 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter..,: 
Request Type: 
Activity.,..: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported. By: 
Submitted..: 
Received,,,: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

pt 

Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Date 


MR6 

MA-CO 

7 

6545 

2 

ii 

28.5500 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6 

MA-CO 

8 

6545 

2 

17 

27.7600 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 

MA-CO 

9 

6545 

3 

1 

27.5500 

" 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 

MA-CO 

10 

6545 

3 

5 

27.3600 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 

MA-CO 

11 

6545 

3 

11 

28.3000 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6 

MA-CO 

12 

6545 

3 

17 

28.5600 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 

MA-CO 

13 

6545 

4 

1 

27.0500 

- 

58 

11/04/97 

1: 11 

PM 

MR 6 

MA-CO 

14 

6545 

4 

5 

28.7500 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MRS 

MA-CO 

15 

6545 

4 

11 

26.9100 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MRS 

MA-CO 

16 

6545 

4 

17 

26.7800 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MRS 

MA-CO 

17 

6545 

5 

1 

26.4300 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6 

MA-CO 

18 

6545 

5 

5 

26.2300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MRS 

MA-CO 

19 

6545 

5 

11 

29.9000 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MRS 

MA-CO 

20 

6545 

5 

17 

27.0100 

” 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 




Average : 

27.8150 









Std 

Dev : 

0.9699 






MR 6 

MA-EVENT 

1 




15.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

2 




13.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

3 




14.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

4 




14.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

5 




14.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

6 




12.0000 


348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

7 




13,0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

8 




14.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 : 10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

9 




13.0000 


348 

10/31/97 

10 : 10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

10 




15.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

11 




12.0000 


348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

12 




15.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

13 




15.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

14 




15.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

15 




12.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

16 




14.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

17 




12.0000 

" 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

18 




13.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

19 




13.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

20 




18.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

21 




12.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

22 




11.0000 

" 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

23 




12.0000 


348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

24 




13.0000 

" 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

25 




11.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

26 




14.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

27 




14.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

28 




12.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

29 




13.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

30 




15.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

31 




13.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

32 




13.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 

Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 11/20/97 3:27 pm Reported By: chambers,L iz 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter...: E. CHAMBERS/J. GARMAN Received..,: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: not APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value Rej 

Apr 

Instr 

Report Data 


MR 6 

MA-EVENT 

33 

12.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

34 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

35 

10.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

36 

15.0000 

- 

348 

10/31/97 

11: 10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

37 

14.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

38 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

11: 10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

39 

16.0000 

“ 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

40 

15.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

41 

14.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

42 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

43 

11.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

44 

11.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6 

MA-EVENT 

45 

11.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

46 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 

MA-EVENT 

47 

15.0000 

- 

348 

10/31/97 

11: 10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

48 

12.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

49 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

50 

10.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRS 

MA-EVENT 

51 

12.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

52 

10.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

53 

11.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

54 

11,0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

55 

14.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 : 10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

56 

16.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10. 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

57 

11.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

58 

17.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

59 

10.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

60 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

61 

23.0000 

r 

348. 

10/31/97 

12 : 10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

62 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6 

MA-EVENT 

S3 

10.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

64 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

65 

12.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

66 

14.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

67 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

68 

12.0000 

- 

348 

.1.0/31/97 

12 ; 10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

69 

12.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

70 

15.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

71 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

72 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

73 

15.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

74 

15.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 : 10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

75 

14.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

76 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

77 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

78 

9.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

79 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

80 

15.0000 

“ 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRS 

MA-EVENT 

81 

13.0000 

- 

348 

10/31/97 

1: IQ 

PM 

MRS 

MA~EVENT 

82 

15.0000 

” 

340 

10/31/97 

1:10 

PM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity,,,,: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed., 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MR 6 

MA-EVENT 

83 




11.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

84 




10.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6 

MA-EVENT 

85 




12.0000 

“ 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6 

MA-EVENT 

86 




12.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

87 




9.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

ME6 

MA-EVENT 

88 




11.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6 

MA-EVENT 

89 




15.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6 

MA-EVENT 

90 




11.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

91 




11.0000 

" 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

92 




12.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

93 




16.0000 

" 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6 

MA-EVENT 

94 




11.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

95 




12.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

96 




10.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

97 




14.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

98 




11.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

99 




12.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 

MA-EVENT 

100 




18.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 




Average : 

13.0808 









Std 

Dev : 

2.1365 






MR 6 

MA-H20 

1 

6545 

1 

1 

15.8328 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

2 

6545 

1 

5 

16.9844 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

3 

6545 

1 

11 

16.1573 


GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-R20 

4 

6545 

1 

17 

17.0710 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

5 

6545 

2 

1 

16.3952 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

6 

6545 

2 

5 

17.9927 


GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

7 

6545 

2 

11 

17.0994 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

8 

6545 

2 

17 

16.8709 


GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

9 

6545 

3 

1 

15.3432 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

10 

6545 

3 

5 

15.9863 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H20 

11 

6545 

3 

11 

14.4113 

- 

GC361 

.11/04/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H20 

12 

6545 

3 

17 

16.9168 

“ 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H20 

13 

6545 

4 

1 

17.5659 

" 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H20 

14 

6545 

4 

5 

16.4322 

- 

GC361 

11/05/97 

10 ill 

AM 

MR6 

MA-H20 

15 

6545 

4 

11 

14.4890 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H2Q 

16 

6545 

4 

17 

15.3150 

- 

GC3 61 

11/05/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H20 

17 

6545 

5 

1 

15.0619 

- 

GC361 

11/05/97 

10 :11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

18 

6545 

5 

5 

14.5982 


GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-H20 

19 

6545 

5 

11 

16.6464 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-H20 

20 

6545 

5 

17 

15.6795 


GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 




Average : 

16.1425 









Std 

Dev : 

1.0364 






MR 6 

MA-NIC 

1 

654 5 

1 

1 

2.1452 

- 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MR 6 

MA-NIC 

2 

6545 

1 

5 

2.1928 

“ 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MR6 

MA-NIC 

3 

6545 

1 

11 

2.1819 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6 

MA-NIC 

4 

6545 

1 

17 

2.1120 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10 :11 

AM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter... : 
Request Type: 
Activity.... : 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received... 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 

MR 6 

MA-NIC 

5 

6545 

2 1 

2.1912 


GC361 

11/04/97 

10:11 

MR6 

MA-NIC 

6 

6545 

2 5 

2.2777 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10 :11 

MR6 

MA-NIC 

7 

6545 

2 11 

2.2606 


GC361 

.11/04/97 

10:11 

MR6 

MA-NIC 

8 

6545 

2 17 

2.2071 

“ 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

MRS 

MA-NIC 

9 

6545 

3 1 

2.1088 

- 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

MR6 

MA-NIC 

10 

6545 

3 5 

2.0754 

“ 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

MRS 

MA-NIC 

11 

6545 

3 11 

2.0749 

- 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

MR 6 

MA-NIC 

12 

6545 

3 17 

2.1823 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

MR 6 

MA-NIC 

13 

6545 

4 1 

2.1548 


GC361 

11/05/97 

10:11 

MR 6 

MA-NIC 

14 

6545 

4 5 

2.1587 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

MR6 

MA-NIC 

15 

6545 

4 11 

1.9443 

“ 

GC361 

11/05/97 

10:11 

MR 6 

MA-NIC 

16 

6545 

4 17 

2.0072 

" 

GC361 11/05/97 

10:11 

MRS 

MA-NIC 

17 

6545 

5 1 

1.8946 

- 

GC361.1.1/05/97 

10:11 

MRS 

MA-NIC 

18 

6545 

5 5 

1.9444 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

MRS 

MA-NIC 

19 

6545 

5 11 

2.1285 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

MR6 

MA-NIC 

20 

6545 

5 17 

2.0950 

“ 

GC361 

11/05/97 

10:11 




Average : 

2.1169 








Std 

Dev : 

0.1035 





MRS 

MA-NIC-FLR 

1 



14.2700 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

MR 6 

MA-NIC-FLR 

2 



13.5900 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

MR 6 

MA-NIC-FLR 

3 



13,5600 


398 

11/19/97 

7:11 




Average : 

13.8067 








Std 

Dev : 

0.4015 





MRS 

MA-PH 

1 



5.4330 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

MRS 

MA-PH 

2 



5.4240 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

MRS 

MA-PH 

3 



5.4250 

" 

58 

10/31/97 

12:10 




Average : 

5.4273 








Std 

Dev : 

0.0049 





MRS 

MA-PUFF 

1 

6545 

1 1 

11.8000 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

MRS 

MA-PUFF 

2 

6545 

1 5 

12.0400 

“ 

58 

11/03/97 

10:11 

MRS 

MA-PUFF 

3 

6545 

1 11 

11.8400 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

MR 6 

MA-PUFF 

4 

6545 

1 17 

11.7800 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

MRS 

MA-PUFF 

5 

6545 

2 1 

12.4600 

- 

58 

11/03/97 

12 :11 

MRS 

MA-PUFF 

6 

6545 

2 5 

12.0200 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

MRS 

MA-PUFF 

7 

6545 

2 11 

12.5000 

- 

58 

11/03/97 

12 :11 

MRS 

MA-PUFF 

8 

6545 

2 17 

11.9400 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

MRS 

MA-PUFF 

9 

6545 

3 1 

11.2000 

“ 

58 

_ll/03/97 

2:11 

MRS 

MA-PUFF 

10 

6545 

3 5 

11.5400 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

MRS 

MA-PUFF 

11 

6545 

3 11 

11.8400 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

MRS 

MA-PUFF 

12 

6545 

3 17 

11.7600 


58 

11/03/97 

2:11 

MRS 

MA-PUFF 

13 

6545 

4 1 

12.3000 

- 

58 

.11/04/97 

10:11 

MRS 

MA-PUFF 

14 

6545 

4 5 

12.1400 


58 

11/04/97 

10:11 

MRS 

MA-PUFF 

15 

6545 

4 11 

11.9000 

" 

58 

11/Q4/97 

10:11 

MRS 

MA-PUFF 

16 

6545 

4 17 

12.0800 


58 

11/04/97 

10:11 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received.. . : 
Completed. . : 
Approved By: 


CHAMBERS, LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

t 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value Rej 

Apr 

rnstr 

Report Date 


MR6 

MA-PUFF 

17 

6545 

5 

1 

11.1800 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR6 

MA-PUFF 

18 

6545 

5 

5 

12.1600 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR6 

MA-PUFF 

19 

6545 

5 

11 

11.9600 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRS 

MA-PUFF 

20 

6545 

5 

17 

12.2200 

“ 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

11.9330 









std 

Dev : 

0.3479 






MR 6 

MA-TPM 

1 

6545 

1 

1 

48.6790 

- 

58 

_UL/03/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-TPM 

2 

6545 

1 

5 

51.5800 

" 

58 

11/03/97 

10 :11 

AM 

MR6 

MA-TPM 

3 

6545 

1 

11 

49.3600 


58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRS 

MA-TPM 

4 

6545 

1 

17 

50.3800 

“ 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRS 

MA-TPM 

5 

6545 

2 

1 

50.3400 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

6 

6545 

2 

5 

52.5790 

" 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

7 

6545 

2 

11 

51.0410 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

8 

6545 

2 

17 

50.9190 

- 

58 

11/03/97 

12:11. 

. PM 

MRS 

MA-TPM 

9 

6545 

3 

1 

47.5590 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

10 

6545 

3 

5 

48.6600 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

11 

6545 

3 

11 

45.5600 

" 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

12 

6545 

3 

17 

50.2000 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRS 

MA-TPM 

13 

6545 

4 

1 

51.2800 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRS 

MA-TPM 

14 

6545 

4 

5 

50.9200 

“ 

58 

11/04/97 

10 ! 11 

AM 

MRS 

MA-TPM 

15 

6545 

4 

11 

46.18Q0 

- 

58 

11/G4/9 7 

10:11 

AM 

MRS 

MA-TPM 

16 

6545 

4 

17 

48.0800 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 

MA-TPM 

17 

6545 

5 

1 

45.7800 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 

MA-TPM 

18 

6545 

5 

5 

46.1200 


58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRS 

MA-TPM 

19 

6545 

5 

11 

49,8200 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 

MA-TPM 

20 

6545 

5 

17 

48.0200 

“ 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

49.1529 









Std 

Dev : 

2.1054 






mr6 

TIP-LENGTH 

1 




24.9000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

2 




24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

3 




25.0000 

“ 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

4 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

5 




24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 ; 10 

PM 

MR6 

TIP-LENGTH 

6 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

7 




25.1000 

- 

EC398 

10/29/97 

12; 10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

8 




25.0000 

- 

PC398 

.10/29/97 

12 ; 10 

PM 

MRS 

TIP-LENGTH 

9 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRS 

TIP-LENGTH 

10 




25.0000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRS 

TIP-LENGTH 

11 




24.9000 

“ 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

12 




24.9000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

13 




25.3000 

“ 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

14 




24.0000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRS 

TIP-LENGTH 

15 




25.0000 

“ 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRS 

TIP-LENGTH 

16 




25.9000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRS 

TIP-LENGTH 

17 




24.9000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

18 




25.0000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 
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PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 
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Confidential 


Report Date.: 
Request.,...: 
Submitter...: 
Request Type; 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received,,. 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 



MR 6 

TIP-LENGTH 

19 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 

10 

PM 

MR 6 

TIP-LENGTH 

20 




26.9000 

“ 

PC398 

10/29/97 

12 

10 

PM 




Average : 

25.0700 










Std 

Dev : 

0.5401 







MR6 

MA-TAR 

1 

6545 

1 

ll 

31.0208 

- 

n/a 

11/03/97 

10 

11 

AM 

MR6 

MA-TAR 

2 

6545 

1 

1 

30.7010 

" 

n/a 

11/03/97 

10 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

3 

6545 

1 

5 

32.4028 

- 

n/a 

11/03/97 

10 

11 

AM 

MR6 

MA-TAR 

4 

6545 

2 

5 

32.3086 

- 

n/a 

11/03/97 

12 

11 

PM 

MR6 

MA-TAR 

5 

6545 

2 

11 

31.6810 

" 

n/a 

11/03/97 

12 

11 

PM 

MR 6 

MA-TAR 

6 

6545 

1 

17 

31.1970 


n/a 

11/03/97 

10 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

7 

6545 

2 

1 

31.7536 

“ 

n/a 

11/03/97 

12 

11 

PM 

MRS 

MA-TAR 

8 

6545 

2 

17 

31.8410 


n/a 

11/03/97 

12 

11 

PM 

MRS 

MA-TAR 

9 

6545 

3 

1 

30.1070 

" 

n/a 

11/03/97 

2 

11 

PM 

MRS 

MA-TAR 

10 

6545 

3 

11 

29.0738 


n/a 

11/03/97 

2 

11 

PM 

MR 6 

MA-TAR 

11 

6545 

3 

17 

31.1009 


n/a 

11/03/97 

2 

11 

PM 

MR 6 

MA-TAR 

12 

6545 

4 

1 

31.5593 

- 

n/a 

11/04/97 

10 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

13 

6545 

4 

5 

32.3291 

- 

n/a 

11/04/97 

10 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

14 

6545 

3 

5 

30.5983 

- 

n/a 

11/03/97 

2 

11 

PM 

MR 6 

MA-TAR 

15 

6545 

4 

11 

29.7467 

“ 

n/a 

11/04/97 

10 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

16 

6545 

4 

17 

30.7578 


n/a 

11/04/97 

10 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

17 

6545 

5 

1 

28.8235 

- 

n/a 

11/04/97 

11 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

18 

6545 

5 

5 

29.5774 


n/a 

11/04/97 

11 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

19 

6545 

5 

11 

31.0451 

- 

n/a 

11/04/97 

11 

11 

AM 

MR 6 

MA-TAR 

20 

6545 

5 

17 

30.2455 


n/a 

11/04/97 

11 

11 

AM 




Average 


30.8935 










Std 

Dev : 

1.0523 







MR 6 MB 

E-CTBWT 

1 




0.7127 

- 

310 

10/31/97 

8 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-CTBWT 

2 




0.7129 

- 

310 

10/31/97 

8 

10 

AM 

MR 6MB 

E-CTBWT 

3 




0.7242 

" 

310 

10/31/97 

9 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-CTBWT 

4 




0.7167 


310 

10/31/97 

9 

10 

AM 




Average 


0.7166 










Std 

Dev 

- 

0.0054 







MR 6 MB 

E-CWT 

1 




0.9265 

- 

310 

10/31/97 

8 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-CWT 

2 




0.9262 


310 

10/31/97 

8 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-CWT 

3 




0.9384 

- 

310 

10/31/97 

9 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-CWT 

4 




0.9315 

“ 

310 

10/31/97 

9 

10 

AM 




Average : 

0.9306 










Std 

Dev 

: 

0.0057 







MR 6 MB 

E-P+PWT 

1 




0.2138 

- 

310 

10/31/97 

8 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-P+PWT 

2 




0.2133 


310 

10/31/97 

8 

10 

AM 

MR 6 MB 

E-P+PWT 

3 




0.2142 

- 

310 

10/31/97 

9 

10 

AM 

MR6MB 

E-P+PWT 

4 




0.2148 


310 

10/31/97 

9 

10 

AM 

-Code: P0622 







Page 

13 Of 

29 



PM 3000397008 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xpdl0001 
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PRODUCT TESTING LABORATORY 
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Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter. , , : 
Request Type: 
Activity..,. ; 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

TQ0107 


Reported By: CHAMBERS,LIZ 
Submitted..: 10/27/97 
Received...: 10/27/97 
Completed..: 11/19/97 
Approved By; NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 





Average : 

0.2140 









Std 

Dev : 

0.0010 






MR 6 MB 

FTC-BUTT 

1 




2B.Q000 

- 

AUTO 

10/29/97 

12 :10 

PM 




Average : 

28.0000 









Std 

Dev : 

0.0000 






MR6MB 

MA-CO 

1 

6545 

1 

4 

25.8300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

2 

6545 

1 

10 

27.7300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

3 

6545 

1 

15 

26.0600 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

4 

6545 

1 

20 

25.5400 

r 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

5 

6545 

2 

4 

27.4300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

6 

6545 

2 

10 

26.3400 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

7 

6545 

2 

15 

28.9100 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

8 

6545 

2 

20 

26.6600 

- 

58 

.J.l/04/97 

1:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

9 

6545 

3 

4 

27.2900 


58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

10 

6545 

3 

10 

27.2400 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR SMB 

MA-CO 

11 

6545 

3 

15 

24.8200 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR 6MB 

MA-CO 

12 

6545 

3 

20 

28.4900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

13 

6545 

4 

4 

27.5900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

14 

6545 

4 

10 

27.5600 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

15 

6545 

4 

15 

28.0500 

. - 

58 

: 11/Q4/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

16 

6545 

4 

20 

26.6300 

“ 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

17 

6545 

5 

4 

28.2900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

18 

6545 

5 

10 

27.5500 

" 

58 

.11/04/97 

1:11 

PM 

MR6MB 

MA-CO 

19 

6545 

5 

15 

26.9000 

- 

58 

11/04/97 

1 :11 

PM 

MR 6 MB 

MA-CO 

20 

6545 

5 

20 

27.9800 

- 

58 

11/04/97 

1 :11 

PM 




Average 

. ; 

27.2289 









Std 

Dev : 

1.0035 






MR 6 MB 

MA-EVENT 

1 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 : 10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

2 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

3 




2.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

4 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

5 




4,0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

6 




2.0000 

- 

34R 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

7 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR SMB 

MA-EVENT 

8 




3.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

9 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

10 




2.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRSMB 

MA-EVENT 

11 




-4.0000 

- 

348 

.10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

12 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRSMB 

MA-EVENT 

13 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRSMB 

MA-EVENT 

14 




4 .OOO0 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

15 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRSMB 

MA~ EVENT 

16 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

17 




3.0000 

" 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 
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Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity...,: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


* * * * 

Sample 

DATA HAS NOT HAD 

Test 

FINAL 

# 

REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 

Grp Ru Pt Data value Rej Apr Instr Report Date 


MR6MB 

MA-EVENT 

18 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

19 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

20 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

21 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

22 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

23 


2.0000 

“ 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6MB 

MA-EVENT 

24 


3.00 0 G 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

25 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

26 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

27 


2.0000 

" 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6MB 

MA-EVENT 

28 


4.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

29 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

30 


0.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

31 


4.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6MB 

MA-EVENT 

32 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

33 


0.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

34 


8.0000 

r 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

35 


5.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

36 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

37 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

38 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

39 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

40 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

41 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

42 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

43 


5.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

44 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

45 


5.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

46 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

47 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

48 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

49 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11.: 10 

AM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

50 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MR6MB 

MA-EVENT 

51 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

52 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

53 


5.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

54 


4,0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

55 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

56 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

57 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

58 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

59 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

60 


6.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

61 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 : 10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

62 


4.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12 : 10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

63 


4.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6MB 

MA-EVENT 

64 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

65 


3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

66 


1.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

67 


2.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 
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Raw Data For Request ma.97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter. . . : 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

TG0107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received... : 
Completed.. : 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRS MB 

MA-EVENT 

68 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

69 




1 .0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

70 




4.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

71 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

72 




3.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

73 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

74 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

75 




4.0000 

" 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

76 




3.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

77 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

78 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

79 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

80 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

81 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

82 




2.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

83 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

84 




3.Q000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

85 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

86 




2.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

87 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

88 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1: 10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

89 




2.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

90 




3.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

91 




1.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

92 




3.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6MB 

MA-EVENT 

93 




4.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

94 




2.0000 

” 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

95 




5.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6MB 

MA-EVENT 

96 




4.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

97 




1.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR6MB 

MA-EVENT 

98 




2.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

99 




2.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MR 6 MB 

MA-EVENT 

100 




3.0000 

* 

348 

10/31/97 

1: 10 

PM 




Average : 

3.0202 









Std 

Dev : 

1.0784 






MR6MB 

MA-H20 

1 

6545 

1 

4 

16.2744 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-H20 

2 

6545 

1 

10 

17.2747 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-H20 

3 

6545 

1 

15 

16.5014 


GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6MB 

MA-H20 

4 

6545 

1 

20 

10.2887 

r 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6MB 

MA-H20 

5 

6545 

2 

4 

17.2027 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6MB 

MA-H20 

6 

6545 

2 

10 

17.0033 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6MB 

MA-H20 

7 

6545 

2 

15 

19.1225 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-H20 

8 

6545 

2 

20 

15.6742 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-H20 

9 

6545 

3 

4 

16.1944 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6MB 

MA-H20 

10 

6545 

3 

10 

16.5028 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MR6MB 

MA-H20 

11 

6545 

3 

15 

15.3621 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-H20 

12 

6545 

3 

20 

17.0608 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-H20 

13 

6545 

4 

4 

16.8570 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

:-Code: P0622 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter.,.: E. CHAMBERS/J. GARMAN Received...: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description,; MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 

**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 


# 

Grp 

RU 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr "Report Date 


MR 6 MB 

MA-H20 


14 

6545 

4 

10 

15.5271 

- 

GC361 

11/05/97 

10 : 11 

AM 

MR 6 MB 

MA-H20 


15 

6545 

4 

15 

17.9670 

- 

GC361._ll/05/97 

10 :11 

AM 

MR 6 MB 

MA-H20 


16 

6545 

4 

20 

15.7190 


GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-H20 


17 

6545 

5 

4 

16.8333 


GC361 

11/05/97 

10 :11 

AM 

MR 6 MB 

MA-H20 


18 

6545 

5 

10 

16.4271 

- 

GC361 

11/05/97 

10 :11 

AM 

MR6MB 

MA-H20 


19 

6545 

5 

15 

16.2603 


GC361 

11/05/97 

10 :11 

AM 

MR 6 MB 

MA-H20 


20 

6545 

5 

20 

17.1647 

“ 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 





Average : 

16.6805 










Std 

Dev : 

0.8973 






MR 6 MB 

MA-NIC 


1 

6545 

1 

4 

2.1348 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-NIC 


2 

6545 

1 

10 

2.1692 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


3 

6545 

1 

15 

2.1278 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


4 

6545 

1 

20 

1.6631 

r 

GC3 61 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


5 

6545 

2 

4 

2.0257 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


6 

6545 

2 

10 

2.0857 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


7 

6545 

2 

15 

2.2221 

- 

GC361 

11/04/97 

ID : 11 

AM 

MR 6 MB 

MA-NIC 


B 

6545 

2 

20 

2.1252 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


9 

6545 

3 

4 

2.1212 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


10 

6545 

3 

10 

2.2035 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-NIC 


11 

6545 

3 

15 

2.154B 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-NIC 


12 

6545 

3 

20 

2.2899 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


13 

6545 

4 

4 

2.1721 

- 

GC361 

11/05/97 

10 :11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


14 

6545 

4 

10 

2.0936 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


15 

6545 

4 

15 

2.0669 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


16 

6545 

4 

20 

1.9504 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


17 

6545 

5 

4 

2.1748 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


18 

6545 

5 

10 

2.1646 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-NIC 


19 

6545 

5 

15 

2.2490 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRfiMB 

MA-NIC 


20 

6545 

5 

20 

2.2238 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 





Average : 

2.1450 










std 

Dev : 

0.0802 






MRfiMB 

MA-NIC- 

FLR 

1 




13.3700 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

PM 

MR6MB 

MA-NIC- 

FLR 

2 




13.3200 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

PM 

MRfiMB 

MA-NIC- 

FLR 

3 




13.16QQ 

- 

3.98 

11/19/97 

7:11 

PM 





Average : 

13.2833 










Std 

Dev : 

0.1097 






MRfiMB 

MA-PH 


1 




5.3860 

- 

58 

.10/31/97 

12:10 

PM 

MRfiMB 

MA-PH 


2 




5.4360 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRfiMB 

MA-PH 


3 




5.4070 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

PM 





Average 


5.4097 










Std 

Dev 

! 

0.0251 






MR 6 MB 

MA-PUFF 

1 

6545 

1 

4 

10.9000 

- 

58 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

:-Code: P0622 
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29 



PM3000397012 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xpdl0001 















rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 

Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity.... ; 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 

inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received.., 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 

NOT APPROVED 


Description,: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MR 6 MB 

MA-PUFF 

2 

6545 

1 10 

10.7600 

- 

58 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

3 

6545 

1 15 

11.3200 

- 

58 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

MR6MB 

MA-PUFF 

4 

6545 

1 20 

10.6200 

r 

58 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

5 

6545 

2 4 

10.6400 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR6MB 

MA-PUFF 

6 

6545 

2 10 

10.6400 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

7 

6545 

2 15 

11.2600 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

8 

6545 

2 2Q 

10.4200 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR6MB 

MA-PUFF 

9 

6545 

3 4 

10.7000 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

10 

6545 

3 10 

10.6800 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

11 

6545 

3 15 

10.480Q 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

12 

6545 

3 20 

10.5800 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

13 

6545 

4 4 

11.2600 

- 

58 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MR6MB 

MA-PUFF 

14 

6545 

4 10 

10.9200 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

15 

6545 

4 15 

10.7600 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-PUFF 

16 

6545 

4 20 

10.6600 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

17 

6545 

5 4 

10.8800 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

18 

6545 

5 10 

11.1400 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

19 

6545 

5 15 

10.9200 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-PUFF 

20 

6545 

5 20 

10.6400 


58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average ; 

10.8189 









Std 

Dev : 

0.2653 






MR 6 MB 

MA-TPM 

1 

6545 

1 4 

49.1800 

- 

58 

11/03/97 

10 :11 

AM 

MR 6MB 

MA-TPM 

2 

6545 

1 10 

51.1200 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MR 6MB 

MA-TPM 

3 

6545 

1 15 

49.4400 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

4 

6545 

1 20 

45.3200 

r 

58 

11/03/97 

10 ill 

AM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

5 

6545 

2 4 

50.3000 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

6 

6545 

2 10 

48.8590 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

7 

6545 

2 15 

54.6000 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR6MB 

MA-TPM 

8 

6545 

2 20 

48.0800 

- 

58 

11/03/97 

12 :11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

9 

6545 

3 4 

48.4600 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

10 

6545 

3 10 

48.8200 

- 

58 

-11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

11 

6545 

3 15 

46.4000 

- 

58 

11/03/97 

2 : 11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

12 

6545 

3 20 

50.6810 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR6MB 

MA-TPM 

13 

6545 

4 4 

51.1800 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

14 

6545 

4 10 

47,9800 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

15 

6545 

4 15 

51.1000 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-TPM 

16 

6545 

4 20 

47.8200 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-TPM 

17 

6545 

5 4 

49.2600 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

18 

6545 

5 10 

48.9800 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TPM 

19 

6545 

5 15 

49.6800 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR6MB 

MA-TPM 

20 

6545 

5 20 

49.8600 

- 

53 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

49.5684 









std 

Dev : 

1.7523 






MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

1 



25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

2 



24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

3 



24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

:-Code: P0622 
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29 



PM3000397013 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xpdl0001 












rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity....: 


11/20/97 3:27 PM, 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 

inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received.. . : 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

4 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

5 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

6 




24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

7 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

8 




24.9000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

9 




25.0000 


PC398 10/29/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

TIP-LENGTH 

10 




24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6MB 

TIP-LENGTH 

11 




24.9000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

12 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

13 




25.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 :10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

14 




24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

TIP-LENGTH 

15 




24.7000 

" 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

16 




25.0000 

- 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

TIP-LENGTH 

17 




24.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

18 




25.0000 

" 

PC3 98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR6MB 

TIP-LENGTH 

19 




25.0000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MR 6 MB 

TIP-LENGTH 

20 




25.1000 

“ 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 




Average : 

24.9200 









Std 

Dev : 

0.1105 






MR 6 MB 

MA-TAR 

1 

6545 

1 

10 

31.6761 

- 

n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

2 

6545 

1 

15 

30.8108 


n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

3 

6545 

1 

4 

30.7708 


n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

4 

6545 

2 

4 

31.0716 

- 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

5 

6545 

2 

10 

29.7700 

- 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

6 

6545 

1 

20 

33.3682 

r 

n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

7 

6545 

2 

15 

33.2554 

- 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR6MB 

MA-TAR 

8 

6545 

2 

20 

30.2806 

- 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

9 

6545 

3 

10 

30.1137 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR6MB 

MA-TAR 

10 

6545 

3 

15 

28.8831 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

11 

6545 

4 

15 

31.0661 

- 

n/a 

11/04/97 

IQ : 11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

12 

6545 

3 

20 

31.3303 

- 

n/a 

11/03/97 

2 :11 

PM 

MR6MB 

MA-TAR 

13 

6545 

4 

4 

32.1509 

- 

n/a 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

14 

6545 

3 

4 

30.1444 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 

PM 

MR 6 MB 

MA-TAR 

15 

6545 

4 

10 

30.3593 

- 

n/a 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

16 

6545 

4 

20 

30.1506 

- 

n/a 

11/04/97 

10:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

17 

6545 

5 

4 

30.2519 

- 

n/a 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

18 

6545 

5 

10 

30.3883 

- 

n/a 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

19 

654 5 

5 

15 

31.1707 

- 

n/a 

11/04/97 

11:11 

AM 

MR6MB 

MA-TAR 

20 

6545 

5 

20 

30.4715 

- 

n/a 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

30.7430 









Std 

Dev : 

0.9494 






MRM6 

E-CTBWT 

1 




0.6730 

- 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 

MRM6 

E-CTBWT 

2 




0.6770 

- 

310 

10/31/97 

8 :10 

AM 

MRM6 

E-CTBWT 

3 




0.6700 

- 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 

MRM6 

E-CTBWT 

4 




0.6753 


310 

10/31/97 

9:10 

AM 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter...: 
Request Type: 
Activity,...: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. CARMAN 

Inh 

T00107 


Reported.By: 
Submitted..: 
Received... : 
Completed. . : 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** data HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 


Test 


# 


MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 


MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 


MRM6 


MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 

MRM6 


MRM6 

mrm6 


DOG'COde: P0622 


E-CWT 1 
E-CWT 2 
E-CWT 3 
E-CWT 4 


E-P+PWT 1 
E-P+PWT 2 
E-P+PWT 3 
E-P+PWT 4 


FTC-BUTT 1 


MA-CO 1 
MA-CO 2 
MA-CO 3 
MA-CO 4 
MA-CO 5 
MA-CO 6 
MA-CO 7 
MA-CO 8 
MA-CO 9 
MA-CO 10 
MA-CO 11 
MA-CO 12 
MA-CO 13 
MA-CO 14 
MA-CO 15 
MA-CO 16 
MA-CO 17 
MA-CO 18 
MA-CO 19 
MA-CO 20 


MA-EVENT 1 

MA-EVENT 2 


Grp Ru Pt Data Value Rej Apr Instr Report Date 


Average 


0.6738 





std 

Dev 

: 

0.0030 








0.9256 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 




0.9311 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 




0.9237 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 




0.9289 

310 

10/31/97 

9 :10 

AM 

Average 

; 

0.9273 





Std 

Dev 

; 

0.0033 








0.2526 

310 

10/31/97 

8 : 10 

AM 




0.2541 

310 

10/31/97 

8:10 

AM 




0.2537 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 




0.2535 

310 

10/31/97 

9:10 

AM 

Average 


0.2535 





std 

Dev 

: 

0.0010 








34.0000 

AUTO 

10/29/97 

12 :10 

PM 

Average 

; 

34.0000 





Std 

Dev 


0.0000 





6545 

1 

2 

21.6900 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

1 

7 

23.2700 

58 

-11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

1 

12 

22.8500 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

1 

18 

22.7800 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

2 

2 

22.2600 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

2 

7 

23.2400 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

2 

12 

23.7000 

58 

11/04/97 

1; 11 

PM 

6545 

2 

18 

23.8800 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

3 

2 

22.7100 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

3 

7 

24.4600 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

3 

12 

24.3200 

58 

.,11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

3 

18 

24.1800 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

4 

2 

22.7400 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

4 

7 

22.3000 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

4 

12 

24.3100 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

4 

18 

22.5500 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

5 

2 

22.8500 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

5 

7 

21.8900 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

5 

12 

23.8000 

58 

-11/04/97 

1:11 

PM 

6545 

5 

18 

23.8600 

53 

11/04/97 

1:11 

PM 

Average : 

23.1820 





Std 

Dev : 

0.8438 








21.0000 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 




22.0000 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 





Page 

20 Of 

29 



PM3000397015 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xpdl0001 












rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.; 11/20/97 3:27 PM Reported By: chambers,liz 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter..,: E. CHAMBERS/J. GARMAN Received...: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


*** * 

Sample 

DATA HAS NOT HAD 

Test 

FINAL 

# 

REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO 

Grp Ru Pt Data Value Rej 

CHANGE **** 

Apr Instr Report Date 


MRM6 

MA-EVENT 

3 

28.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

4 

22.0000 

“ 

348 

10/31/97 

10 : 10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

5 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA“EVENT 

6 

25.0000 


348 

10/31/97 

10 : 10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

7 

20.0000 


348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

8 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

9 

24.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

10 

23.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

11 

22.0000 

" 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

12 

19.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

13 

20.0000 

“ 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

14 

20.0000 

" 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

15 

27.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

16 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

17 

22.0000 

" 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

18 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

19 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

20 

20.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

21 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA- EVENT 

22 

17.0000 


348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

23 

24.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

24 

22.0000 

" 

348 

10/31/97 

10 :10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

25 

19.0000 


348 

10/31/97 

10:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

26 

18.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

27 

18.0000 

" 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

28 

24.0000 

" 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

29 

17.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

30 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

31 

32.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

32 

20.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

33 

18.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

34 

29.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

35 

20.0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

36 

14.0000 

- 

34 B 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

37 

26 .0000 


348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

38 

19.0000 

" 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

39 

#1E 

r 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

40 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

41 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

42 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

43 

25.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

44 

16.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

45 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

46 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

47 

25.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

48 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

49 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

50 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

11:10 

AM 

MRM6 

MA-EVENT 

51 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

52 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request .: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter...: E. CHAMBERS/J. Garman Received,,.: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 

**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp Ru Pt Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRM 6 

MA-EVENT 

53 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

54 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

55 

24.0000 

" 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

56 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

57 

23.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

58 

17.0000 


348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

59 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

60 

18.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

61 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

62 

26.0000 

- 

348 

.10/31/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

63 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

64 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

65 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

66 

28.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

67 

20.0000 


348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

68 

13.0000 

“ 

348 

-10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

69 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

70 

28.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

71 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

72 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

12 :10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

73 

19.0000 

" 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

74 

16.0000 

“ 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

75 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

12:10 

PM 

MEM 6 

MA-EVENT 

76 

14.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

77 

20.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

78 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

79 

18.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

80 

18.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

81 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

82 

23.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

83 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

84 

19.0000 

' - 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

85 

26.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

86 

24.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

87 

21.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

88 

18.0000 

" 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

89 

22.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

90 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

91 

17.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

92 

23.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

93 

19.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

94 

28.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM6 

MA-EVENT 

95 

16.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

96 

17.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

97 

18.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

98 

14.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

99 

17.0000 

- 

348 

10/31/97 

1:10 

PM 

MRM 6 

MA-EVENT 

100 

20.0000 


348 

10/31/97 

1:10 

PM 


Average : 20.7374 
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rawdata product testing LABORATORY Philip Morris usa 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PM Reported By: CHAMBERS,LIZ 

Request.: MA97-3 Submitted..: 10/27/97 

Submitter...: E. chambers/J . GARMAN Received...: 10/27/97 

Request Type: inh Completed..: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 

Sample Test # Grp Ru Pt Data Value Rej Apr Instr Report Date 

Std Dev : 3.6298 


MRM6 

MA-H20 

1 

6545 

1 

2 

9.9555 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

2 

6545 

1 

7 

9.9460 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

3 

6545 

1 

12 

10.1432 

" 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

4 

6545 

1 

18 

9.4513 

" 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

5 

6545 

2 

2 

3.0793 


GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

6 

6545 

2 

7 

10.2152 


GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

7 

6545 

2 

12 

9.8231 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

8 

6545 

2 

18 

10.8605 

" 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

9 

6545 

3 

2 

8.8955 


GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

10 

6545 

3 

7 

12.4195 


GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

11 

6545 

3 

12 

11.8368 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

12 

6545 

3 

18 

10.2770 

- 

GC361- 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

13 

6545 

4 

2 

9.7564 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

14 

6545 

4 

7 

11.2072 

- 

GC361 

11/05/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

15 

6545 

4 

12 

11.0404 

- 

GC361 

~1 1/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

16 

6545 

4 

18 

9.3179 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

17 

6545 

5 

2 

9.5803 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

18 

6545 

5 

7 

9.5220 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

19 

6545 

5 

12 

11.2223 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-H20 

20 

6545 

5 

18 

10.2805 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 




Average : 

10.1915 . 









std 

Dev : 

1.0174 






MRM6 

MA-NIC 

1 

6545 

1 

2 

1.7014 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

2 

6545 

1 

7 

1.7143 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

3 

6545 

1 

12 

1.6623 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

4 

6545 

1 

18 

1.6201 


GC361"11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

5 

6545 

2 

2 

1.6472 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

6 

6545 

2 

7 

1.7861 

- 

GC361 -11/04/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

7 

6545 

2 

12 

1,7502 

- 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

8 

6545 

2 

18 

1.7854 

" 

GC3 61 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

9 

6545 

3 

2 

1.6297 


GC3 61 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

10 

6545 

3 

7 

1.7854 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

11 

6545 

3 

12 

1.7446 

“ 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

12 

6545 

3 

18 

1.7557 

“ 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

13 

6545 

4 

2 

1.7128 

" 

GC361 11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

14 

6545 

4 

7 

1.8175 


GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

15 

6545 

4 

12 

1.6933 

- 

GC3 61 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

16 

6545 

4 

18 

1.6598 


GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

17 

6545 

5 

2 

1.7045 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

18 

6545 

5 

7 

1.6866 

“ 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

19 

6545 

5 

12 

1.7172 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-NIC 

20 

6545 

5 

18 

1.8105 

- 

GC361 

11/05/97 

10 : 11 

AM 


Average ; 1.7192 

Std Dev : 0.0591 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter 
Request Type: 
Activity,,,,; 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By 
Submitted.. 
Received,.. 
Completed.. 
Approved By 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRM6 

MA-NIC-FLR 

1 




12.8000 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

PM 

MRM6 

MA-NIC-FLR 

2 




12.7000 

- 

398 

11/19/97 

7 : 11 

PM 

MRM6 

MA-NIC-FLR 

3 




12.5800 

- 

398 

11/19/97 

7:11 

PM 




Average : 

12.6933 









Std 

Dev : 

0.1102 






MRM6 

MA-PH 

1 




5.4230 

- 

58 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-PH 

2 




5.3230 


58 

10/31/97 

12:10 

PM 

MRM6 

MA-PH 

3 




5.4090 

“ 

58 

10/31/97 

12:10 

PM 




Average : 

5.3850 









Std 

Dev : 

0.0541 






MRM 6 

MA-PUFF 

1 

6545 

1 

2 

10.3400 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-PUFF 

2 

6545 

1 

7 

10.6400 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-PUFF 

3 

6545 

l 

12 

10.3600 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM 6 

MA-PUFF 

4 

6545 

l 

18 

9.9200 


58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-PUFF 

5 

6545 

2 

2 

10.6800 

- 

58 

11/03/97 

12 :11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

6 

6545 

2 

1 

11,0200 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

7 

6545 

2 

12 

10.9000 


58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

8 

6545 

2 

IB 

11.0400 

- 

53 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

9 

6545 

3 

2 

10.3200 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

10 

6545 

3 

7 

10.6000 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

11 

6545 

3 

12 

10.9400 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

12 

6545 

3 

18 

10.2000 

- 

58 

11/03/97 

2 :11 

PM 

MRM6 

MA-PUFF 

13 

6545 

4 

2 

11.3800 


58 

.11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-PUFF 

14 

6545 

4 

7 

11.4400 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-PUFF 

15 

6545 

4 

12 

10.3000 


58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-PUFF 

16 

6545 

4 

18 

11.0000 


58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRMG 

MA-PUFF 

17 

6545 

5 

2 

10.9400 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRM 6 

MA-PUFF 

18 

6545 

5 

7 

11.0600 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRM 6 

MA-PUFF 

19 

6545 

5 

12 

11.3200 

- 

58 

11/04/97 

11 :11 

AM 

MRM 6 

MA-PUFF 

20 

6545 

5 

18 

10.8000 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

10.7600 









Std 

Dev : 

0.4197 






MRM 6 

MA-TPM 

1 

6545 

1 

2 

35.1400 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-TPM 

2 

6545 

1 

7 

36.3800 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-TPM 

3 

6545 

1 

12 

35.0000 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM 6 

MA-TPM 

4 

6545 

1 

18 

33.2600 

- 

58 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

MRM 6 

MA-TPM 

5 

6545 

2 

2 

33.1800 

~ 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM6 

MA-TPM 

6 

6545 

2 

7 

37.2990 

- 

53 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM 6 

MA-TPM 

7 

6545 

2 

12 

35.3000 

- 

58 

11/03/97 

12 :11 

PM 

MRM6 

MA-TPM 

8 

6545 

2 

18 

36.9400 


58 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM6 

MA-TPM 

9 

6545 

3 

2 

33.5800 

- 

58 

11/03/97 

2 : 11 

PM 

MRM6 

MA-TPM 

10 

6545 

3 

7 

39.4400 

- 

58 

11/03/97 

2 : 11 

PM 

MRM6 

MA-TPM 

11 

6545 

3 

12 

37.9200 

- 

58 

11/03/97 

2 : 11 

PM 

MRM 6 

MA-TPM 

12 

6545 

3 

18 

35.9200 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

:-Code; P0 622 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.: 

Request.: 

Submitter.. . : 
Request Type: 
Activity,...: 


11/20/97 3:27 PM 

MA97-3 

E. CHAMBERS/J. GARMAN 
inh 

T00107 


Reported By: 
Submitted..: 
Received...: 
Completed. . : 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 
10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 

NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


MRM6 

MA-TPM 

13 

6545 

4 

2 

35.1200 

- 

58 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

MRM6 

MA-TPM 

14 

6545 

4 

7 

37.4600 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM 6 

MA-TPM 

15 

6545 

4 

12 

37.1200 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM6 

MA-TPM 

16 

6545 

4 

18 

34.6800 

" 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRMS 

MA-TPM 

17 

6545 

5 

2 

34.2400 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRM 6 

MA-TPM 

18 

6545 

5 

7 

34.4600 

" 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRM 6 

MA-TPM 

19 

6545 

5 

12 

37.6000 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

MRM6 

MA-TPM 

20 

6545 

5 

18 

36.5200 

_ 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

35.8280 









Std 

Dev : 

1.7075 






MRM 6 

TIP-LENGTH 

1 




31.1000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MRM6 

TIP-LENGTH 

2 




31.0000 


PC398 

10/29/97 

12 ; 10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

3 




31.2000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

4 




31.2000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

5 




31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

6 




31.2000 


PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MRMS 

TIP-LENGTH 

7 




31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

8 




31.3000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM6 

TIP-LENGTH 

9 




30.9000 


PC39 8 

.10/29/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

10 




30.0000 

- 

PC39 8 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRMS 

TIP-LENGTH 

11 




30.9000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

12 




31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRMS 

TIP-LENGTH 

13 




31.0000 

“ 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM6 

TIP-LENGTH 

14 




30.9000 


PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRMS 

TIP-LENGTH 

15 




31.0000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRMS 

TIP-LENGTH 

16 




31.0000 

- 

PC3L98 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

17 




31.1000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM6 

TIP-LENGTH 

18 




30.9000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRMS 

TIP-LENGTH 

19 




30.8000 

- 

PC398 

10/29/97 

12:10 

PM 

MRM 6 

TIP-LENGTH 

20 




30.8000 


PC398 

10/29/97 

12 : 10 

PM 




Average : 

30.9650 









Std 

Dev : 

0.2641 






MRM 6 

MA-TAR 

1 

6545 

1 

12 

23.1945 

- 

n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRM 6 

MA-TAR 

2 

6545 

1 

2 

23.4831 


n/a 

11/03/97 

10 : 11 

AM 

MRMS 

MA-TAR 

3 

6545 

1 

7 

24.7197 

- 

n/a 

11/03/97 

10 :11 

AM 

MRM6 

MA-TAR 

4 

6545 

2 

12 

23.7267 

- 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRM6 

MA-TAR 

5 

6545 

2 

7 

25.2977 

- 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRMS 

MA-TAR 

6 

6545 

1 

18 

22.1886 


n/a 

11/03/97 

10:11 

AM 

MRMS 

MA-TAR 

7 

6545 

2 

2 

23.4535 


n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRMS 

MA-TAR 

8 

6545 

2 

18 

24.2941 

“ 

n/a 

11/03/97 

12:11 

PM 

MRMS 

MA-TAR 

9 

6545 

3 

12 

24.3386 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRMS 

MA-TAR 

10 

6545 

3 

18 

23.8873 

“ 

n/a 

11/03/97 

2 :11 

PM 

MRM 6 

MA-TAR 

11 

6545 

4 

2 

23.6508 

- 

n/a 

11/04/97 

10:11 

AM 

MRM 6 

MA-TAR 

12 

6545 

3 

2 

23.0548 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRMS 

MA-TAR 

13 

6545 

3 

7 

25.2351 

- 

n/a 

11/03/97 

2:11 

PM 

MRMS 

MA-TAR 

14 

6545 

4 

7 

24.4353 

- 

n/a 

11/04/97 

10:11 

AM 


Doc-Code: P0622 
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rawdata 


PRODUCT TESTING LABORATORY 
Raw Data For Request MA97-3 


Philip Morris USA 
Confidential 


Report Date.- 11/20/97 3:27 PM 

Request.....: MA97-3 

Submitter...: E. CHAMBBRS/J. GARMAN 
Request Type: inh 
Activity....: T00107 


Repcxrt&cL By: CHAMBERS , LI Z 
Submitted,.: 10/27/97 
Received.,.: 10/27/97 
Completed,,; 11/19/97 
Approved By: NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVEEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

MRM6 

MA-TAR 

MRK6 

MA-TAR 

MRM6 

MA-TAR 

MRM6 

MA-TAR 

MRM6 

MA-TAR 

MRM6 

MA-TAR 


# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

15 

6545 

4 

12 

24.3863 

16 

6545 

5 

12 

24.6605 

17 

6545 

4 

18 

23.7023 

18 

6545 

5 

2 

22.9552 

19 

6545 

5 

7 

23.2514 

20 

6545 

5 

18 

24.4290 


Average : 

23.9172 


Std 

Dev : 

0.7977 


j Apr Instr Report Date 


n/a 11/04/97 IQ:11 AM 

n/a 11/04/97 11:11 

n/a 11/04/97 10:11 

n/a 11/04/97 11:11 

n/a 11/04/97 11:11 AM 

n/a 11/04/97 11:11 AM 


Doc-Code: P0622 
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rawdata PRODUCT TESTING LABORATORY Philip Morris USA 

Raw Data For Request MA97-3 Confidential 

Report Date.: 11/20/97 3:27 PH Reported By. chambers, liz 

Request.: MA97-3 Submitted..; 10/27/97 

Submitter...: E. CHAMBERS/J. GARMAN Received,.,: 10/27/97 

Request Type: inh Completed,.: 11/19/97 

Activity....: T00107 Approved By: NOT APPROVED 

Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE ****. 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


*********************** 

M O N I 

TOR 

D 

A T A *********************** 



IM#16 

MA-CO 

1 

6545 

1 

6 

27.1300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IMK16 

MA-CO 

2 

6545 

1 

8 

27.6100 

- 

58 

11/Q4/97 

1:11 

PM 

IMK16 

MA-CO 

3 

6545 

1 

14 

25.3400 

r 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

4 

6545 

1 

16 

26.0600 

- 

58 

11/04/97 

1 : 11 

PM 

IM# 16 

MA-CO 

5 

6545 

2 

6 

26.1100 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IMftlS 

MA-CO 

6 

6545 

2 

8 

27.1400 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

7 

6545 

2 

14 

26.3700 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

8 

6545 

2 

16 

27.1200 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM# 16 

MA-CO 

9 

6545 

3 

6 

27.4800 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IMS16 

MA-CO 

10 

6545 

3 

8 

29.1900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

1M#16 

MA-CO 

11 

6545 

3 

14 

27.7200 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

12 

6545 

3 

16 

26.6900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

13 

6545 

4 

6 

26.2600 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

14 

6545 

4 

8 

28.3100 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

15 

6545 

4 

14 

27.3400 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

16 

6545 

4 

16 

25.7900 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

17 

6545 

5 

6 

29.0100 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

18 

6545 

5 

8 

26.4300 

- 

5 B 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

19 

6545 

5 

14 

26.9300 

- 

58 

11/04/97 

1:11 

PM 

IM#16 

MA-CO 

20 

6545 

5 

16 

28.3600 

- 

58 

11/04/97 

1: 11 

PM 




Average : 

27.2132 









Std 

Dev : 

0.9814 







IM#16 

MA-H20 

1 

6545 

1 

14 


r 

Oct 3 

10/30/97 

7:10 

AM 

im#16 

MA-H20 

2 

6545 

1 

6 

16.3493 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

3 

6545 

1 

8 

15.4800 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-H20 

4 

6545 

1 

16 

15.6088 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

5 

6545 

2 

6 

14.8747 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-H2Q 

6 

6545 

2 

8 

15.8845 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-H20 

7 

6545 

2 

14 

15.6735 

- 

GC361 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

8 

6545 

2 

16 

16.3792 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-H20 

9 

6545 

3 

6 

16.0685 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

10 

6545 

3 

8 

17.4086 

- 

GC361. 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-H20 

11 

6545 

3 

14 

16.0161 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

12 

6545 

3 

16 

14.2738 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

IM# 16 

MA-H20 

13 

6545 

4 

6 

14.1460 

- 

GC361 11/05/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-H20 

14 

6545 

4 

8 

15.1561 

- 

GC361 

11/Q5/97 

10 :11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

15 

6545 

4 

14 

16.6399 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IMftlS 

MA-H20 

16 

6545 

4 

16 

14.0964 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IMitl6 

MA-H20 

17 

6545 

5 

6 

17.3941 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

18 

6545 

5 

8 

14.7938 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IMftlS 

MA-H20 

19 

6545 

5 

14 

15.8765 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-H20 

20 

6545 

5 

16 

15.9857 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 




Average : 

15.6898 









Std 

Dev : 

0.9664 
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Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE - TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 
COMPLIANCE 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru 

Pt 

Data Value 

Rej Apr 

Instr 

Report Date 


IM#16 

MA-NIC 

1 

6545 

1 

14 


r 

Oct 3 

10/30/97 

7:10 

AM 

IM# 16 

MA-NIC 

2 

6545 

1 

6 

2.1234 

" 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

3 

6545 

1 

8 

2.0650 

- 

GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

IMtf 16 

MA-NIC 

4 

6545 

1 

16 

1.8559 

- 

GC361 

11/Q4/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

5 

6545 

2 

6 

2.0151 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

IMtf 16 

MA-NIC 

6 

6545 

2 

8 

2.0202 

- 

GC3 61 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

7 

6545 

2 

14 

1.9484 

- 

GC361 

1-1/04/97 

10:11 

AM 

IMS16 

MA-NIC 

8 

6545 

2 

16 

2.0625 


GC361 

11/04/97 

10 :11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

9 

6545 

3 

6 

2.0364 

" 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-NIC 

10 

6545 

3 

8 

2.0387 

- 

GC361 

11/04/97 

; 11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

11 

6545 

3 

14 

1.9614 

- 

GC361 

11/04/97 

10:11 

AM 

IMtfl6 

MA-NIC 

12 

6545 

3 

16 

1.9525 

- 

GC361 

11/04/97 

10; 11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

13 

6545 

4 

6 

1.8007 


GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

14 

6545 

4 

8 

2.0398 


GC361 

11/Q5/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-NIC 

15 

6545 

4 

14 

1.9714 

- 

GC3 61 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

16 

6545 

4 

16 

1.8517 

“ 

GC3 61 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

17 

6545 

5 

6 

1.9101 

- 

GC361 

11/05/97 

10 :11 

AM 

IMtf 16 

MA-NIC 

18 

6545 

5 

8 

1.8924 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

19 

6545 

5 

14 

1.9475 

- 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-NIC 

20 

6545 

5 

16 

1.9910 

“ 

GC361 

11/05/97 

10:11 

AM 




Average : 

1.9728 









Std 

Dev : 

0.0839 







IMtf 16 

MA-PUFF 

1 

6545 

1 

6 

11.0000 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-PUFF 

2 

6545 

1 

8 

10.9000 

58 

11/03/97 

10 :11 

AM 

IM#16 

MA-PUFF 

3 

6545 

1 

14 

#11.160 

r 58 

.11/03/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-PUFF 

4 

6545 

1 

16 

10.7200 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

im#i6 

MA-PUFF 

5 

6545 

2 

6 

11.0200 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-PUFF 

6 

6545 

2 

8 

10.8800 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-PUFF 

7 

6545 

2 

14 

10.4400 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-PUFF 

8 

6545 

2 

16 

1Q.8200 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM# 16 

MA-PUFF 

9 

6545 

3 

6 

10.8000 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

IM# 16 

MA-PUFF 

10 

6545 

3 

8 

10.9200 

58 

11/Q3/97 

2:11 

PM 

IMff 16 

MA-PUFF 

11 

6545 

3 

14 

10.2600 

58 

11/03/97 

2 :11 

PM 

IM# 16 

MA-PUFF 

12 

6545 

3 

16 

10.3400 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

im#i6 

MA-PUFF 

13 

6545 

4 

6 

10.6000 

58 

11/04/97 

10 :11 

AM 

im#16 

MA-PUFF 

14 

6545 

4 

8 

10.9600 . 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-PUFF 

15 

6545 

4 

14 

10.7600 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM416 

MA-PUFF 

16 

6545 

4 

16 

10.7200 

58 

11/04/97 

IQ ill 

AM 

IM# 16 

MA-PUFF 

17 

6545 

5 

6 

10.8600 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM#16 

MA-PUFF 

18 

6545 

5 

8 

11.1000 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM#16 

MA-PUFF 

19 

6545 

5 

14 

10.5200 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM# 16 

MA-PUFF 

20 

6545 

5 

16 

10.9800 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

10.7684 








Std 

Dev : 

0.2378 
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Report Date.: 11/20/97 3:27 PM 

Request.: MA97-3 

Submitter...: E. CHAMBERS/J, GARMAN 
Request Type: inh 
Activity. ...: T00107 


Reported By: 
Submitted..; 
Received...: 
Completed..: 
Approved By: 


CHAMBERS,LIZ 

10/27/97 
10/27/97 
11/19/97 
NOT APPROVED 


Description.: MASSACHUSETTS COMPLIANCE 
COMPLIANCE 


TEST BRANDS MORE THAN 5% MARKET SHARE FOR MA. 


**** DATA HAS NOT HAD FINAL REVIEW/APPROVAL: SUBJECT TO CHANGE **** 


Sample 

Test 

# 

Grp 

Ru Pt 

Data Value Rej 

Apr 

Instr .Report Date 


TM#] 6 

MA-TPM 

1 

6545 

1 6 

49.5400 


58 

11/03/97 

10 :11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

2 

6545 

1 8 

47.6200 

“ 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

IMttl6 

MA-TPM 

3 

6545 

1 14 

#46.820 

r 

58 

11/03/97 

10:11 

Ail 

IM#16 

MA-TPM 

4 

6545 

1 16 

45.7400 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

5 

6545 

2 6 

46.5190 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-TPM 

6 

6545 

2 8 

48.0000 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-TPM 

7 

6545 

2 14 

46.5800 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IMS16 

MA-TPM 

8 

6545 

2 16 

49.1400 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

1M# 16 

MA-TPM 

9 

6545 

3 6 

47.8000 

- 

58 

11/03/97 

2 :11 

PM 

IMtH6 

MA-TPM 

10 

6545 

3 8 

50.7400 

- 

53 

11/03/97 

2:11 

PM 

IM#16 

MA-TPM 

11 

6545 

3 14 

47.5800 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

IM#16 

MA-TPM 

12 

6545 

3 16 

45.1200 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

IMS 16 

MA-TPM 

13 

6545 

4 6 

44.9800 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

14 

6545 

4 8 

47.4600 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

15 

6545 

4 14 

48.8400 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

16 

6545 

4 16 

44.1600 

- 

58 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

TMfl 1 6 

MA-TPM 

17 

6545 

5 6 

50.3590 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM# 16 

MA-TPM 

18 

6545 

5 8 

46.0590 

- 

58 

. 11/04/97 

11:11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

19 

6545 

5 14 

47.8600 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM#16 

MA-TPM 

20 

6545 

5 16 

48,4600 

~ 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

47.5030 









Std 

Dev : 

1.8087 






IM# 16 

MA-TAR 

1 

6545 

1 6 

31.0673 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

TM # 1 6 

MA-TAR 

2 

6545 

1 8 

30.0750 

- 

58 

11/03/97 

10:11 

AM 

im#16 

MA-TAR 

3 

6545 

1 16 

28.2753 

- 

58 

11/03/97 

10 :11 

AM 

IM#16 

MA-TAR 

4 

6545 

2 6 

29.6292 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM# 16 

MA-TAR 

5 

6545 

2 8 

30.0953 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-TAR 

6 

6545 

2 14 

28.9581 

- 

58 

11/03/97 

12:11 

PM 

IM# 16 

MA-TAR 

7 

6545 

2 16 

30.6983 

- 

58 

..11/03/97 

12:11 

PM 

IM#16 

MA-TAR 

8 

6545 

3 6 

29.6951 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

TMfH 6 

MA-TAR 

9 

6545 

3 8 

31.2927 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

IM#16 

MA-TAR 

10 

6545 

3 14 

29.6025 

- 

58 

11/03/97 

2:11 

PM 

IM# 16 

MA-TAR 

11 

6545 

3 16 

28.8937 

- 

58 

11/03/97 

2 : 11 

PM 

IM#16 

MA-TAR 

12 

6545 

4 6 

29.0333 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

XM# 16 

MA-TAR 

13 

6545 

4 a 

30.2641 

- 

58 

11/04/97 

10 : 11 

AM 

IM# 16 

MA-TAR 

14 

6545 

4 14 

30.2287 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM# 16 

MA-TAR 

15 

6545 

4 16 

28.2119 

- 

58 

11/04/97 

10:11 

AM 

IM#16 

MA-TAR 

16 

6545 

5 6 

31.0548 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM#16 

MA-TAR 

17 

6545 

5 8 

29.3728 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IMttlG 

MA-TAR 

18 

6545 

5 14 

30.0360 

- 

58 

11/04/97 

11:11 

AM 

IM#16 

MA-TAR 

19 

6545 

5 16 

30.4833 

-* 

58 

.11/04/97 

11:11 

AM 




Average : 

29.8404 









Std 

Dev : 

0.8974 
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END 


MONITOR 


DATA 




Notations: 

MR6 - MARLBORO KING SIZE SP 
MRM6 - MARLBORO MEDIUM KING SIZE SP 
ML6B - MARLBORO LIGHTS KING SIZE FTB 
MR6MB - MARLBORO MENTHOL KING SIZE FTB 


cc: REQUESTOR ONLY 


PM3000397025 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/xpdl0001 







